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Idioma mehinaku 


L'idioma mehinaku ( Meinaku ) ye una 
llingua arawak del grupu Paresl-Waura 
falada en Brasil. Tien un dialeutu 
denominau Waurd-kumd que ye 
parcialmente intelixibles col waura por 
cuenta de la influencia d'esta otra llingua 
sobre esi dialeutu. 
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